جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


١ 0000‏ | رمز المدرسة : 2017 رقم الصفحة من 1 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية المعالي للبنات 



















1 | 1421922017001 | أماني محمد علوان حميد || 69 | 63 | 59 | 72 | ناج | 

2 | 1421922017002 _| آمنه علي اسماعيل ابراهيم_______| 81 | 65 | 69 | 84 | نجج | 2 
3 | 1421922017003 | ايه تحسين عباس عبدالله | 50 | 50 | 33 | 60 | مىل | 0 
4 | 1421922017004 _| ابرار عمر سعد عبدالستار _____| 8 | 89 | 94 | 92 | نجج | 363 
5 | 1421922017005 | اثمارخالد مهدي محمود | 94 | 90 | 8 | 6 | نجج | 378 
6 | 1421922017006 _| اديان احمد مظلوم ثجيل 100202020022 | 59 | ا51 | 50 | 66 | نجع | 26 
7 | 1421922017007 | اديان رعد حسين جواد ||| 50 | 42 | 3 | 0 | مل | 0 
8 | 1421922017008 | اديان مرتضى حمود حسن || 56 | 61 | 36 | 53 | مل | 0 
9 | 1421922017009 | ام البنين حسن محمد باقر | 66 _ | 74 | 50 | 58 | نجج | 28 
10 | 21922017010 | امل ايد ام علوي _______| 50| | 27| 7_| س 0 
1 | 1421922017011 | امنه بشار قحطان محمد 22020202020202 | 85 | 92 | 82 | 8 | ناج | 30 
2 | 1421922017012 | امنه حيدر سلمان عبيد || 65 | 61 | 56 | 70 | ناج | 252 
3 | 1421922017013 | امنه محمد صفوك علوان ||| 57 | 50 | 36 | 64 | مل | 0 
4 | 1421922017014 | ايات احمد مكطوف علوان 02020200 | 51 | 35 | 22 | 63 | مل | 0 
5 | 1421922017015 | ايات محمود سامي ملزوم | 50 | 25 | 26 | 50 | ممل 0 
6 | 1421922017016 | ايلاف عمر كامل خليل | 64 | 78 | 53 | 8 | ناج | 26 
7 | 1421922017017 _| ايلاف فاضل حسين علوان ||| 76 | 82 | 79 | 83 | ناج | 3200 
18 | 1421922017018 | ايناس خضر محمد خلف | 50 | 30 | %2 | 34 | 

9 | 1421922017019 _| ايه احسان فرج ضيدان ||| 52 | 50 | 50 | 78 | نجج | 20 
0 | 1421922017020 | آيه جعفر حامد عباس 2020202000 | 51 | 44 | %1 | 53 | مل | 0 
2 | 1421922017021 ]ايه مهدي محمد سلطان 020000022 | 54 | 37 | 34 | 69 | مل | 0 
2 | 1421922017022 | ايه نبيل طه ياسين | 50 | 28 | 21 | 61 | مل | 0 
23 21922017028 | یداع شوشي كاليدتي_________| 68 42 | 23 73 س 0 
24 | 1421922017026 تبارك علي بكر ري 60 ناجح 236 

برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2017 رقم الصفحة من 2 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية المعالي للبنات 











14422 07 25 


6 ]| 1421922017028 | تمارا حسن ناصر علوان 
27 1421922070 جنات حيدر عصام احمد 


IT 
جنات فلاح حسن خليفه‎ 142 0۰1 28 






1421922017034 | 31 
1421922017036 | 32 

33 | 1421922017037 
5 | 1421922017039 _| ديانا مؤيد محسن عبد 0000000 | 62 | 82 | 52 | ا5 | ناج | 247 
6 | 1421922017040 | ديما سامي احمد صالخ | 50 | 5 | %7 | 50 | مل | 0 
7 | 1421922017041 | ديمه مهدي مجيد حميد __| 81 | 61 | 638 | 79 | نجج | 284 
8 | 1421922017042 | دينا احمد عبد الكريم حسن _____| 57 | 77 | 58 | 76 | نجج | 268 
9 | 1421922017043 | دينا مهند ضياء حميد | 50 | 39 | 54 | 6 | مسل | 0 
0 | 1421922017044 | رانيا محمد نبيل عبد الحميد | 50 | 33 | 25 | 69 | مىل | 0 
41 | 1421922017045 _| رايه علي عبود راضي ||| 52 | 55 | %9 | 50 | مىل | 0 
2 | 1421922017046 | رحاب مصطفى عويد علوان ______| 73 _ | 52 | 53 | 65 | نج | 244 
483 | 1421922017047 | رحمه باسم حسن جبار 00200000 | 50 | 5 | %6 | 52 | مىل | 0 
4 | 1421922017048 _| رسل علي منجل حسين 0000000 | 74 | 61 | 70 | 74 | نج | 29 
5 | 1421922017049 | رضاء جاسم محمد سعيد عبدالخالق __ | 50 | 50 | 36 | 55 | مسل | 0 
46 | 1421922017050 | رقيه خليل ابراهيم كاظم 000000 | 67 | 55 | 8 | 57 | اجج | 260 
7 | 1421922017052 | رنده مثنى عبد الحسن احمد 0000 |0 63 | 37 | 36 | 62 | مىل | 0 

52 51 30 55 مكمل 


8 | 1421922017053 | رنين سعيد حميد زاير 





9 | 1421922017032 | جوان عصام جعفر مجيد |41 55 1 
0 | 1421922017033 | حوراء ليث عبد الله عيدان 0141 6 1 
د : ايا 74 


74 
0 





N 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2017 رقم الصفحة من 3 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرب لر 7 للعام الدراسي 2*0 


المدرسة: ثانوية المعالي للبنات 











50 
5 
2 
2 
54 
55 
6 
7 
6 
| 14212201707 | زينة محمد فرحانمتصور_ | 50 | ب | 4 | 35 0 | 
76 70 63 75 ناجح 


72 1421922779 ساره عدي خالد عبد الاحد 284 















برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 


ثانوية المعالي للبنات 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2017 رقم الصفحة من 4 إلى 7 





73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 


92 
93 
94 
95 
96 





_ 1421922017080 | ساره قؤاد عزت احمد ااا | 77 | 50 | 38 | 79 


8 | شهد ضياء مظفر جابر 


يث ”| 87# 

88 | 54 

6 | سما سعد جابر مطلق ااا | 58 | 
931 | شيماء علي بكر عليوي ااا | 70 | 





7 
م | 87 | 35 | 6 | س 
7 | 84 | 87 | 2 | اھ 
| 54 | 3&6 | 50 | مل 
| 88 | 52 | 74 | نھ 
| 59 | 37 | 73 | مل 
67 | 51 | 4 | 59 الاح 
3 | 6 | 50 | 71 | اھ 
| 51 | 33 | 61 | مل 
0 | 68 | 72 | 84 | اھ 


_ 1421922017092 | ضحى خليل فاضل رديف | 50 | 55 | 29 | 62 | مىل 
_ 1421922017093 | ضحى شاكر تركي حمود | 50 | 50 | 37 | 50 | مل 
_ 1421922017094_| ضحى وسام هشام عبد المحسن ا | 76 | 68 | 60 | 80 | اج | 
1421922017095_| طيبة رائد محمد مكي ااا | 83 | 90 | 77 | 87 | نج 
_ 1421922017096_| طيبه ايوب حسين علي ___ | 56 | 52 | 35 | 6 | مل 
| 1421922017097 _| طيبه دريد جاسم محمد __ | 50 | 50 | 32 | 50 | مل 
1421922017098_| طيبه محمد علي فياض ااا | 81 | 81 | 64 | 87 | ااج 
_ 1421922017099_| طيبه ياسر قاسم عبد ابتار ا | 77 | 67 | 62 | 83 | ناج 
_ 1421922017100_| غدير احمد كريم سلمان اا | 50 | 50 | غ | 50 | مسل 
| 22017101 || غدير عادل محسن زمان اا | 58 | 50 | 50 | 71 | نم 
1421922017103_| غصون عامر وحيد ملم | 60 | 74 | 50 | 71 | نج 
1421922017104 _| غلا علاء سليم جسن ____ | 50 | 39 | 38 | 638 | مل 
1421922017105_| فاطمه اسعد كاظم محسن | 53 | 76 | 35 | 75 | مسل 
11 59 50 80 ناجح 


1421922017106 





فاطمه حسين عبد علي عبود 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
مدير المركز 


340 


268 


260 


291 


284 
337 


313 


289 


229 


255 


260 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2017 رقم الصفحة من 5 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية المعالي للبنات 










| 207107 | قاطمه رحيم عبد الصينحين 2 | 20269 | 
| 1421622017106 | قاطمة تار حم اطم | 085 | 
9 | 1421522017110 | قاطمه مير عبد علوان | 59 0 | 





E 


50 
: 50 
6 34 
4 | 1421922017116 ]| فردوس غسان محمد مهدي ا | 55 | | 653-150 2 
5 | 1421922017117 _| فرقان ابراهيم عبد القادر يونس_1_ | 66__ | | 24 | 658 1 
6| 1421922017119 | كوثر ابراهيم مهدي محمد ا | 83 | 76 | 69 | 80 | تجح عند 
7 ]| 21922017121_| كوثر نمير عبد الحميد ابراهيم ا | 64 | 60 _ | 27 | 67 | مسل | 0 
8 | 1421922017122 | ليناوليد محمد علي | 50 | 54 | 44 | 59 | مسل | 0 
9 | 1421922017123 | مروة حسام هادي رضا ا | ا61 | 60 | 38 | 64 | سل | 
0| 1421922017124 | مريم احمد جبار عبد الكاظم ااا | 66 | 73 | 33 | 74 | مس | 0 
1 | 1421922017125 | مريم احمد داود سلمان | 54 | 50 | 36 | 58 | سل | 
2 | 1421922017126 | مريم سرمد عبدالرضا عبدالستار ___ | 66 | 52 | م | م | مس | 0 
83 | 121922017127 | مريم سعد عبد الرزاق محمد | 50 | 4 | 2 | 6 | مس | 0 


52 40 33 73 مكمل 


0 | 1421922017134 | مسره اكرم عرب عبدي 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 7 : رمز المدرسة : 2017 رقم الصفحة من 6 إلى 7 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: ثانوية المعالي للبنات 












121 


207135 | مسك صباح جاسم فلق | 62 | 
EE E‏ 
: اه 
يس مهدو كنا 
r. E :‏ 





ب« 
3 فر 






ا 


8 | 1421922017142 | ميس مهدي هاشم فرج 00000 | 72 
29 73 

130 نبا فوزي كشكول سلمان | 50 1 37 

31 | 1421922017147 _| نبأ حافظ مرسول حسن 0000 | 79 | ا9 | 50 | 78 | نجج | 28 
2 | 1421922017148 _| نرجس علي حسين حمود | 66 | 50 | 39 | 5 | مسل | 0 
3 | 1421922017149 | نرجس ماجد مهدي نحو ااا | 71 | 50 | 77 | 63 | نج | 2 
134 نور الهدى علي احمد زيدان | 5 | 51 | 8 | 8 | مس | 0 
5 | 1421922017151 | نور الهدى علي محمد مهدي 10 | 57 | 8 | 68 | 79 | تلهج | 2389 
6 | 1421922017152_| نور لؤي فرنسيس انطوني 1 | 50 | ا51 | 29 | 50 | مسل | 0 
7 | 1421922017158 | نور محمد عبد الرحمن محمد | 54 | 53 | 50 | 50 | نج | 207 
8| 1421922017154 | نور محمد يونس عبود________| 93 | 67 | 93 | 76 | نلج | 329 
9 | 1421922017155 _| نور نبيل عباس مدلل 0 | 50 | 50 | 20 | 50 | مسل | 
0 | 1421922017157 _| هاجر هشام عبد القادر يونس ا | 51 | 57 | 37 | 68 | مسل | 0 
41 | 1421922017158 | هبه قصي رعد حمزه ا | 67 | 56 | 38 | 50 | ل | 0 
2 | 1421922017159_| هدى جواد عبد الكاظم كريم_______| 67 | 61 | 58 | 64 | ناج | 250 
3 | 1421922017160 _| وديان مهند محمد سلمان | 66 | 53 | 37 | 62 | مسل | 

56 50 50 71 ناجح 


144 271 14 ياسين محمد عادل عبد الجبار 227 














برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 2017 رقم الصفحة من 7 إلى 7 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة ثانوية المعالي للبنات 





سبون | النسبة المئوية 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


